







Schnitt G-H 























































































































































































































































































Bchnitt s4-3 


1 M D 1602 


Bkhnltt £-F 



P/stole 38 
































































































Schnitt A~B 


Schnitt C-D 


1MC 1601-1 



¥ 



T 3?2S 
W! ■ 

v'oxi_ 


1ME 1601-3 


IMF 1601-5 1MD 1601-2 


IMF 1601-4- 


Bolzen oturch Kornerschlag 
Leicht bewegltch gesichert 


Frufung oter Seitenstellung del 
.Hornes erfoiat m/i ffdnahmelehr& 


l<uch-, Buehtfob 
tlabt i koniml ror 


Werkstoff 


MaBstab /* / 


Abtnaia | (_j Dim MaAi wardan bai Abnc/ima bosomt gvpf. | Hormqtpr. 


Anderung 


e I Zeichnung-Nr 


Tag ! Name 



















- 125 



57,7 


+0,3 


Konstanter Recfttsdrall 
bZuge, 1 Umlaut aut 
250+2 i 

Die Han ten der luge 
ousgerundet die der 
Felder abgerundet 


-— ■ ■ - »■ j 

u a 5 «j j Ft no hmekaliber 
\Kleinstmafi 8.B1 


y- jj 

<w'yj ir&j 


O (J «L»«. —» «5h 


fUtsfuhriwg [ / r *{ 




i+ 

- l G 


Zugform 

106:1 



*>// 


a~b durch Zugschneide 
b-c duro/7 Schrwrgeln 


c XO 





■ i rstwayr 

n U n* 

X £ AsM- 


4 \ )! 


£0 + 43 - 


Kegel 15#~, 









{ 4 lj/ 3 - o, i 



72J-o,3 


Schnitt L-M 




F beiW 


////■',■ 


Ecke schart 




4 fy+ ot t>w\ «h 


Regel 15 f818 . f 





WT//S////A 


7j777777////////- '■■■'■ 


Rmicht in Rich tang T 


r- ?S - 





Schnitt N~0 


•i 




y/f 


-t 9 ,tti 


S.T * i 

l r 

/ il* iV» . 

^ I* : 

ISL; £ . 



J ! Jf^ 

i 




^z -4 


K 


Hr Tol eranz+0,01 bezieh t s/ch 
auidas dutmaB 8,82 



r* /..- ? 


/ . 

! .■'''. 


<b ** 

sp> 




v a/ (v wv :• 

Ho hi kehlen bis 0,2 gerundet 
Han ten 0,2 bis 0, U gebrochen 
hruniert 



Hartebitd 

71 

durchgehartet 



Wnrkstoff 

Lf Si 1 v&r0 

HgN f 2 fill 


BttiM- It^cbrtabe 
tlSbm *d»« 3 > Kir 


Nr 70U.81 


nZchq 1C7301-1 &rnciear6ettet 


Anderung Tag 


Zetchnang-Nr 


MaBstab 


B-1 1 i ioo : i 


C~~l pit—Ms** KWtw >c ihimtm fpr 




































Ltmf (RohteiL) 





























Schnitt C-D 



HairtebUd 

r.l 

oLurchgehoirtet 




=3'/C 145 


Schnitt A-B 










Einzelhe/t bei A 
5.1 



HcirtebilcL 
7 :i 

dvrchgehartet 



H/z H60t 10Hglntm x 
Hftc‘45Z5 


WahL weise A us fuhrung: Sonderpr o fit 

We.rKstoff .5tC 45.61 

ir 0, l 

gezogen 




HohiHehien bis0,1 gerundet 
brOniert 


Werkstoff 


MaBstab 


St C 60.61 


21511 r.l 


b 'f X gedsrdj/3esner/tuog tuyef. 9. 7 JE 

a — Neue Urzchg, flrdrorschtNr 37u.51 eingeanh25.WU JJ 

St • Anderung Tog No** 


_ I Tag I 

[ntworftn ^ 

j HaprJll \2 t 7 /. bifjf 


Zeichnung-Nr 

1 ME 1601-3 


Po&ma& * Abmal 


0>ej$ AfoiJ# •'•/tffln fin Ab'Hibmi Oisond gopt I Normgop/ 


Ersatz fOr 







Sonderprofi( 

IVerkstoff: St C if 5.61 


Einzelheit be/ A 
5:1 



Endzahl der Kornhohe 
fur Ubermafi - Korn 
Fette MitteLschrift 1,b 
DIN 1^51; 0,P tief 


HartebiLol 

1:1 

oLurchgehdrtet 


Horn ten scharf 



EinzeLheit bei B 
5:1 



! 

S l »7 


stimmt bis nuf Mafi 3 6 and 

Plus zeichen fur ObermaJb - Korn 
nut IMS 1601 -3 uberein 


Rockwell C-SKala 
Pruflast ISO kg 


buci>■ BuLhs/abt 
1 tab* kommt vor 


rcg Nam* \ Zeichnung-Nr 



NohlkehLen bis 02 gerunolet 
brunierf 


b \ Zx Ze/chnungs Afr. u. fif afl g e dneic rt _ 

a - NeueUrxchg, findrnrscfil Nr3751aMdngearb 


Ar.derunq 



1ME 1698 -XI 


Ersatz fdr 


Norn 












Sender pro fit Einzelheit hei f? 

Werkstoff StC 45-61 5:1 


yezopen 



< 5 " 

P 

cvr 

l 


<s 

i 

\ 





? 


Endzahl der Korphobe 
fur UbermaB -Korn 0 

Fette MUtelschnft 7,6 „ 5 - l3‘— 

DIN 1^51 1 0,2 tief 



Kan ten scharf 





? 

4' 

I ~ 




^ 36 

t’0,2 


typ 5.0,05 


2 _ 


Xante nschart 


i ^ 

«&- 


,! ^ B 


o,1 


V* 

«?r 

i 



£inze(heii bei B 

5:1 




"l 

.? 



Hartebild 

1:1 

durchgehdrtet 

¥0+10 


stimmt bis^mf MaB E2- 0,05 ; 2 und Minus = 
zeichenfurVhtermaB-Form mit IF 1901-2 
uberein 


Hoh (X eh ten bis 0,2 gerundet 
bruniert 


Rock wed C -Ska la 
Priiflast 150 kg . 


• —. 

Werkstoff 

St C 60.61 

b 2 X Zeuc /7 rungs Mr u- Ma/ie g eanafert 8.7. V 9JI: 

a Neue Urzchgi/irv/rersch!. Nr37,51 uMeingearb. -M- 

Buih- Butt,let* Anderunq Tag Name 

,iotit Komml vor ■ 1 “ ■' ,,- 

— 

Tag • Name 

1 Zeichnung-Nr ^_j) 

! in£ 1698- * 4 

i 

WltKk^Yfli 

tr ' w0 ’i cr : \25kFkztyffflEbr 

Otprjfl \££. fyEb jF- 
Normgtpr 1 

D abnta5 A brrQ&s 

I , isttMt Mc5 i ht/ Abnatimi bojonO Qtpr. 

Ersatz fQr 



® Korn 











Hartebttd 

T.f 

OberfCache gehartet 


Werkshff 

EC 60 

AusgangswerKstoff 


IMF 1601-4 


7,s~rss~ 

2 

'? .s?.J 


_4 

t* - 

§ 

. -^ 

t 

i < 

1 t 

i j» 

/ 

/ • 

t 

r\r 









^instmaB 





















































1 

s c- 


1 

h 

f 


Schn/lt £-F 


2<t? 


Schnitt J-/f 



Sctm/tt C-D 


Schniitd’-B* 





Einzelheit bci N* 

Si 



Ansicht in Richtung O* 


: %f 
f A 




\*v * 


HtiriebUd 

vi 

rfurchgehartei 









<35+7 
/?pcktve(f C * Skate 
Pfvft&st iSO k$r 


Enfatthmtfe ArteMskantensltot xat&ss/p. M 


finite Mttei&sMft 3 Of ft f+8f S 
Q$ tfef ge&chfaaen Oder gravtert 
U S" m*t Mffiem *trte„f M mit 
Lank a us#e Witt 


$\ 


I——— mVTr.W.T+. -U , ,a-1 I*"*-.-T*:*.-,w 


733 






jry 



Einielheit bei A * 
S’ 1 







j i 




Schnitt M-0 


*1 








01 


li 

r 


rrrfjFWHi 


• ! 

J'pl* r 

.. .y , 

in 

rW 

aT‘i 

\ 

VI ‘ 


i:i; 


/•. 


*U • 


K 


M* 


ssy^i 


u .-* 

^ T 



m, 


|i*fc 

4 —4 

-L.Jt 


* 

J 


r •• 




... +a ® 5 
f 

-d 

!✓ 


j.- 


. »f 


|- 

4 / 


As 


Schnttt C-D* 






-1/ 


•'? 






1 




«3 \ 


»• i=> 

S tfi ^ r--? 

<5' - 

itt3 


__R 




Schnitt S/-0 

wahtweise Ausfiihrung 


Einzefheit be/P* 
S*f 


r* ($S*3 i 



*4 1 




F 


iaea 


4 


W <L 

$ 


K—4^ 


■ .* 

MU' 


.~\ . 


Schnitt l-M 





© 




.wsM’-T ■ 


il <A 

2 w> 5 

mV*-! 


\ 





Schnitt A-S 


I, .;•» 

t1tftcnoi3» , e(cbff,Tg'twi~ k,M'* *P) 
*tt ($5**) Mrfyt 


'JM) 


!£ 

«S| 





SC/7/7/# x- y 


sa 


Schnitty-W 


5M1 N- 


$cbnmji~ki 


r - 


r- 

..J LI__ 




—^ 

a. Bsgaai ^-]ISs^. 

A 

_! 

-. ^ __ 


miWMM 









r 



rd 

r iV- N *»' 

•^Wf .. 


T 

i 

\ 

1 

1 / 1 


rr 1 ■ 11 t 1 - 

L— !>■ ■ -r.^o.-iw—■ ■■'■■' -■ ■■ mi— = -.«n.-w 




#a 1 

—-v*u-^ ‘*y' ’-yj.. u— 


7 s 

\ 



*T**.Y' 



vr6.U***>'U> ,u. fr- -y* ~-. 

k1 



-n) 








£ 

H i 


<te? 






d 1 


/... 



Schn/tt P-& 


Schnitt Gi-Hi 

r.*\ ■ 



* A 


Wser-. •'/*■',. 



Anstchtin Richtung Q 



Schn/lt T-U 


(rm&'r 



J-jf—f“p: 

fT /i"»i 

I { / 


Anskht in Richtung Z 
Schnitt E'-F* 


f> - 




\ 




\ 


r\ 


V 5 . \ 



i \ 

r 


*s 




y 










Sonderprofil 

33*1 



js>Im it •* 


Schnitt tS-M* 


t*S£ 


W \ V ‘ 




^ ^ Harden 0j2 Sis Ofi^sStacSe 

(Jehtkefsbn his Q2 getunde-i 
btiintert 


•K. 


“Cs j 


5» 

V 

4 


£ 


& 


* i 


•K 


, : 45 

i *■* 


J « 5 r -. 

-* rt '^~ ~ a - S ./t\ 

MS. A 



wiviiroiy ' 


stc CO. Si f 


'*’"1 

a 


—■■■• -■ 

Ji-o 1 

>£ggtfKa 


pawl* ■ - 



>MK- -j 



v5«#S^4- -> .y ’ 


rr 


MM 


-(W 



<bAvwf 


f£^gwv^.jW, 


; 




r ; 1 &w/V 


IMMVJR 

f /V5 - 7 


,.V" V ;^- 


kemchtuftstUck 

; 7.v ■■ 


• *■ >- fti, shi' 










tm 

tsssm 

in 


Neue Urzchg Werkst-geiincl- n■ rfndmschl- %S. *k £ 


! ’ zr'm: 


Andcrunq 






























/HMD IbOS-Z 


Sicheru ngs he bet 

(Rohteii ) 



















































nac/) afe/r) Hrumerer) 
bLanK 9 emacht 

gezogen 

»o 

o 



O' 

1 

CM 1 

■A 

1 / * 


Hartebild 

111 

durchgehartet 


Zuschnia 

in 





f&gBggggEga«e 3S=v ■ 


tms/rrinU 


briiniert 


WerkstoJ? 

Federstahi 


MaBstab ^ 


Potmat AtxncB* 


IE2S9! 


0 4 prOft 


Nirtngtft, 



Anderung 


ZeichnungiNr 


Ersatz. Mr .. 


SignaLstift 


Tag I Name 
















Schnitt C-D 



Schnitt A-R 25*°' 




i c? 

r -c v 

T V?'S» 

i T j 



”3*'~ 

3 5 £0i 




Weeks to ft 


St C 6061 


a f lx \Harteangaben aestr. 


■mi 


Buch | avctutabe ! Anderuna 

stabe'temml «•.?/ - ' lus ul * 


7ns 


2,5 H10 


FaSmaB j Abm/Oe 


Had stab 


Ent*or fen \25M W | <fcTA/fc 



Jeictmung Nr. ' • • 

1 HE 1602-5 


Lrsati fur 


Visier 






















j Ataat* I CZD 0/m. Mat* w*r4** b*i AtmaMm* l»Md. gtpr, 


























Prufung von 13,5*0,5 und 16*05 be/ 
P * 0,7kg bzw. Pv*Q3 kgnach einer 
Vauerb eta stung von 2b Stun den 


i 


s 

Werkstoff , 

Fedcrstahl 

< 

a - Drahtstdrke 0,55$nachcr&trag&n. 401HV 7 ? 

ss, ' /w*™, ; r.j «... 


Tag Name 

Zeichnung-Nr 

1M £ 1b02 - 7 

MaBstab g ; 

Enhrotfta ■ 

GtprOfi 

Nermgepr. 

2S.4M 

ZSbM.f- 

Ptt&atoB | AiuaaBt 

C 1 Dhn fiait •r*r&tt ftW Afoahmt fi«iwi«. g tpr. 

Ersatz fQr 


i 

1 

i 

i 

Schlaobolzenfeder 









1 


K- W 

? 

P CNI 
v trf 



intstehende 
ArbeitsKanten 
Sind zuLassig 




.. .... 'O 

$ 1 of 


T .! 


5,2- 


HartebiLd 

T-1 

durchgeh&rtet 


■ (•• i 

.• V - / 


HohLKehLon bis 0,2 gerundet 
Kanten 0,2 bisOfi gebrochen 


50Kglmrfr\ 
•**** _ _V 


Werksiofi 

St C 60.61 

A usgangswerkstoff 


flue A 1 Buctiitpbt 
3 tab* , Aom*j/V©/ 


MaBstab 


5-1 1:1 


1 Entworftn 


Go&mct f Abma&$ | C j 0/w* wrd$n tni Aboahm* txttrtd. gipr. I Ho^mgtp. 




Anderung _i Ta 9 


Zeichnung-Nr 

1ME1b02-8 


Ersatz fOr 


SchlagboLzensperre 












Hohl kehten b/s 0,2 gfrwvtet 


Wertosioff 


a l 1 x Warteerigaben 

iftreH 








fhisgan gswerhsloff 

MaSsfab £) ; f 


IMF 1b OP - 9 







T = kgitTrmZ 

P~ 0, b8 kg 

Py^O, 35 kg 

r- . / _ . _ i _ • 


Feders teife 0,12 P kg 

bei Schubmodui 6*8300kg 1 firm 1 


Rnzahl derfedernden Windungent 
, dazu angebogen je 2nde 3ju Windup 
" gestreckte Drahtiange ~ 90 mm 


Workstoff 

Federstahl 


MoBstab £) : -f *f: *f 


Tag 


f ntwarhn 23 . ^T.Hk. 




Gopfttff 


22D Oh*v Mn(k wtrdan bi! Abnahm* bveond. ytpr. J Normgtpr. 


Anderung 

Tag Narrxt 

I Zeichnung~Nr 

| IMF 1502 - 

io 

. Ju- 

| Ersatz fQr 


Scbraubenfeder 


















n 


iOShg/mni 
P‘ 0,380 Mg , 

b*0£50Ag 


Windun gen aneinander 


Federstrife 0,0266 Mg!mm 
bei SchobmoduL 6 * QBOOAglmm* 

finzahl der federhdtn Windvngen 11 
dazu angebogen lEnde 4ft Wjndung , 
anderes Enae 2 Windvngen 
gestreckt* DrahUange ** IE2 mm 


toerfrtoff 


Federstahl 


Entworhn 


: ■- \ v . . Gtprefi 

CTD Mate wtrdta M A6*ahm bnoid.pipt: Mortnjepr. 


'* m " rn ' 


■ ■ - . >1 . 1 ^ 




252 

C 23 

kortml vor 

Anderung 











Jc/7/7/fro~ u 

Schnitt ft-B 

/7~v * 




-±-k 



— . ^ 
I ^ 


*>*' ->1S- 4,5 - 



Rnsicht b 7 Riehtung £ 




Hartekitat 

1-1 

durchgehartef 


H.Y =■ 370'-± £ 0kg m m£ , 
s/y Re* 38 ±4 ' J- 


(tit* M0±55Rgtmrni 
\HAc*4t6*# 


W 

brtinier t 


Werkstoj? . 

F*m&i 

HgN 1211* 



CD'’ Oht* TMt wtffa'fiN'htmM 


Tog j Name 




























f *156 kg/mm 1 
P• *tkg 


Win* vrsgtn 


Fedtrstcifc 1,080 kg/mm 
bei Schubmoclul 6 *6300kg/mm 


AnzahL derUdcrndtn Windungtn 9 
dazv angtbogen je Ende % Winding 
gestreckt c Drahtlang* «bs 78,5mm 


WerAstoff 


FederstahL 


Andertmg 


Zmchming-Nr 


1HF1602-15 


Cnfwoth* 


MaBstab 


Qtprttt 


Ersatz tQr 


Homytfr. 


Schraubenfeder 










Werksto/f, Ma/fob/ltfurtoi AfaRe greanot 


Andie rung 


Nam I Zeichnung-Nr 

1/1F1602-16 


Ersatz fQr 


Rastboi 2 en 



















Enlworftn. 


GtprOfl 


Ditit MaDt rtrOtn 4 tJ Hboabmh btioitf. gapr. I Hormgtpr. 




1ME MOB U1 


Ersatz /Qr 


Bicherung 

f it #* ii nrum % 

































































































































































Ubervattonosjeichen 

dts $taatl.mt*ncth 
prufvngsamtes 


i/a. Nr dir form 





























































































Schnitt A~8 



Hartebitd 

1-1 

durch gehartet 


. J?. 


. \ .. 

38+7 

Rockwell C-Skala 
Prof last 150 kg 




f -• -. 

St C ^5.61 

- ’ . .. ' . ! 1 

i ... — 

[ 

Sh» tfusjj»roo» 

jJa» la'll**/)#/ 

4/>t3 l <?ro l rtg tom* 

f " “■ ~ 


Tag Namt 

Ze/crtni/ng-A/r 

[ 

[3/7 10 ,0,0*0 

MaBstab S*1 f* f 

Enlwarfttt 

BSm&Mer 
&>***£_ i : ; 

r/ff i6 os-3 

l hui it xjmofc* 

U- i i .i i , 

CTl D«*» MoS» w«r»br tlievk^r injun q*rr 

Hutnqtpt- 

Ersolr fiir 



Rbzugstange 

























Rbzugstange C RofrtetlJ 











































Fr&ott -Or 

' unstuck 













Laufhaltehebe! 




















R1MD1603-5 



LaufhaLtehebei (Rohteil) 























^ 0.8 


^gegf&ttet 



\3>« 



tfa/rte scharf 


^•@-75~ 

^ X 


Harteb/ld 

11 

durchgehartet 



Rockwell C - Skat a 
Prof last 150 kg • 



P/emit e/r?em x rer 
Made toezretoen s/'c, 
Rufrtatoms 
Rnlage an f6, S 


bron/ert 



Anderung 


Zeichnung-Nr 

1 ME 1603-6 


Ersatz fur 


Entspannstuck 










imwmm m\ 


19’JO'. 


Hartebital 

- (£i \r$W J 

1:1 

durchgehartet 

-U-. A 

V/e mil einem* versehenen MaOe 

Rockwell - C- Skala 

beziehen sickauf Rutnahme in 
<h,52** 0 ' 0£S und Rntage an S+& 2 

Pruflast 150 Mg 




Weeks toff 

St M 23 


Buch- Buchtlabt 
ilabt homml ror 


MaQstab 


2:1 


Petmat i AtmoBt 


(ntwot/tn 


GtprOfl 

C'ittt Mott wtrgn i bti Abnahmt btiond gtpr I Normgtpr 



Anderung 


2eichnung-Nr 

1 ME 1603 


Ersatz fur 


Tag Name 


7 


Ruslosehebel 














Hartebild 


dvrchgeh'drtet 



Rockwell C-Ska la 
Prof last ‘ISO kg 


: 

Werkstoff 

Sty //2 3 

] 

1 

l 

1 

a - 

- 

1 

1 

Such- Buchtlobt 
ttib 1 1 komml vor 






MaBstab j ^ 

Entworftn 

WE. 


GeprOfl 

26M. 

PaBmoB | AbmaBt 

CZD Obit MoBe wirdtn btt Abnahmt Attend, gtpf. 

Narmgipr. 



( 

i 

1 ! 




1 ‘ 


•i 

fM 



bruniert 


VeueUrzchtaU/erksi. gsand-n. fnejyorsdtl- '2S-kW} 4 

Anderung ’ Tag 


Name 


ii/ Amx^A^ 

mil 


Zelchnung-Nr 

1ME 1603 


Ersatz fur 


Ruswerfer 




















Rnzaht ct.fea'er/ra'et? Ms?a?vnpen 16 
<fazu a/?pe/tcpe/? Je£/?cfe fyitiwetowp 
gesitcckte DraM(cr/?ge ^ 244 mrx 

PrOY ung rorj f£1.4ii) unct (£5, ?t 1) 
bet ( f* 10,6 kg) tiz w:(Pg3j 4 kcfr flac/t 
ewerDai/er/jeterstong vo/> 

24 fto/ycte/?. 


4*1 



Werkstoff 

Fecterstahl 


" i ' • 

_i . 


a lx Drtthte+arke 0,96^1/7 0,98pgeti/?c (.. 

SfJI 

j_i _ _ _ _ 

Ouch■ Buehilobr ■ 
tlabt j komml tor 

Ancferung 

tsmsm 

HI 


pgj^SSSBSHi 

j 


FSKHf^P 

284# 4 4***%**^ 

| 

1 GeprOfi 

1 Narmgipr 


Pit&mat i Abmot • 

: Dibii MoDt wtrirn bn Abnahmt btiond n»pr. 


[ Ersatz fQr 


1 

1 

j 61? Schraubenfeder 

i v ■ • - ' ■ 










Wind unge n otn eln under 


100 tfg/mm* 
(P*2,9hg) 



(Tr* 1,13 Kg ) 


Kraftzunahme je mmfederueg 0,0307kg 
be) Gleiimaft 6* &300 kg/mm* 

hiahl derfbderhden Windungen ¥2 
dazu angebogen je Ends 3ft Windung 
gestreckte SrahUdnge » 6 5 6 m m . 


Pru/ung von(J9ti) vnd ( 70 , 5 * 1 ) ***' 


(P*i, 9 kg) biw (Fr 


notch ciner 


Dover beta stung von 2¥ Stunden 


1:1 














-• 

PoBmaB 

Atm ait 


Werhstoff 


FederstaM 


\Heue Unchg. 'Ancttrunqsvorschtag Hr. 5¥ 

w 

gbmb 

BUSH 

n. Zcha IE 1903-10 Mtmarb eifck. 

SH 

K3BM 


v Anderung t [ ., : : 

Tag 

name 


MaBstab ^ 


Cntworjtn 


QtprOft 


tig' 


tone 






Zeichnung-Nr . 

i- 1 ME 1603-10 


C 1 Dttit Mat* wtrdm b*i Abtahmi t*$oad. gtpr. 


Ntrmftpr. 


Ersgtz’fQr 



SchlieOfeoler 











*" -IE 1303-TJ eingearbeitet 


Anderung 


Zeichnung-Nr 



Zeh 



! r °* i 


IMS 1603 - 11 


Sehrau benfeder 6 Dr ehung 

















SchraubenfederfDrehung 















Anderung 

Tag 

Name ; 

Zeichnunq-Nr 


Sjtfmfaf 
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i IMF 1603-13 
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Name 



















gezogen- 


Hartebild 

1-1 

durchgehartet 


Rock wet -C-Skala 
Prilflast 130 ka • 


Werkstoff 

St bo. 11 . 

Rusgangswerkstoff 


MaBstab £• j 5'1 / 


_T3 ffl«« MoS* mrdan be! Abnahma batotrd. gapr. I Ncmgapr.- 


4s\o \0,£ 


i? - 
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Anderung 
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fWi/nS'L 11 W 
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wi f*- < 
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Anderung 
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1603 -19 
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B o Izen 




YJerkstoff 


Fluttstahl 
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MaQsfab 


£=1 1-1 



fnc/erungst'orschtex# A? 8$ emgearbe/tet\ 16. ** *t 


Anderting Tug 


r °g _ ! ' lamo § Zeichnong-Nr 
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-<»r*« *’»*■» v ■ '.**»x*« >■«•««. r. • « «-■«*>' 




St 60 . ii 
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S' 
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Buth- Buchslabi 

jlaOt iamit-i «!• 
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m 
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1/IE 1603-25 
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8 Zoihne 



Hoirtebiioi 

VI 

2 % oturchgehdrtet 




Schnitt A-B 

~ 1 £ -0,S 



1^1 
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Schnitt E-F 


\ $ <>< 
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-1 K 


I' W'erAsfoff 





■\ , ’ • , . • 1 

T 
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| 

flwc/l 
st a be 

Bvcbstabt 

kommtrar- 

•• Anderung Tag i Name 


7a $' : Name 


RpcHhf+ti C-Skaia 
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Weymit # versehenen Ma&e • 
beziehen sich a of Aufnahme 
</nd obere 
Bdbrong i f 96kB 


, i • ■ ^ jp •* £ntworft n 25&& A * 
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Entwor/en \£S.m\ 3 hmtikr 1 IMG 1603-36 


IS 22 ' 


PoDmeB | AbmaJte |o Dittt M«0* virdtn t*l Abnohmt btmnd. jt/v. J Nermgepr. 
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P =* <?J£" kg 
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l W • V.r.'V,.-/ 
i 


! Eederstahl 


0, /ft /? 





Kratftiunahme je mm F&derweg 0,09 kg 
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Skis. / 
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fffr tifilitn maB Itt/t nach d§m StChifh 
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VI 
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Pa&rraS I Ab**aB» 1 C,~'l Dittt rta6» wtrdta 6s< Abna/imi btnnd gipt 


Anderung 
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i " 
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n 
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Anderung i Teg 


7q 9 Name Zeichnung-Nr 
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Enlwot/en \Z5JM 
GrprOfl Xj&'fcfy 
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mm 


r* 92 


Federstart 


Jfraffzunahme /e mm Feden+'eg*QO f2 Jr? 
bei 6Je/tmaA 6 * 8300 Jrg/ m m 2 


Rnzahl tier federnden WJndungen ft *t 
dazu angebogen jeFnde’h Win dung 
gestreckte VrahtLange ^ 955 m m ^ 
Pr ° fu ”9 vor > ^MQvnd Vf7 iS ) beJ 
( Pm i^kg) bzw, {Py*0,g/fifi ng?/? einer 
Uauerbeiastung von 2t St undsn. 
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